RYWALA KNEYWIAI M | 


długoletni me i kierownik ambulatorjum oto-laryngologicznego Kasy Ghorych w Krakowie, 
naczelnik Izby Lekarskiej, podpulkownik-lekarz W. P. w rez., odznaczony krzyżem oficerskim orderu Polonia Restituta etc. 


przeżywszy lat 69, zmarł po krótkich cierpieniach dnia 7-go listopada 1932 r. 


Pogrzeb odbędzie się we czwartek dnia 10-go b. m. o godzinie 3-ciej po południu z domu żałoby 
przy ulicy Pijarskiej L. 9. 


Tracąc w Zmarłym szczerze i głęboko zarówno tut. Instytucji, jak i szerokim rzeszom ubezpieczonych 
oddanego lekarza, do wzięcia udziału w oddaniu Mu ostatniej posługi zaprasza 


Dyrekcja Kasy Chorych 


w Krakowie. 


